Mogr inż. JAN 


BARZYNSKI 


DOCENT AKADEMII GORNICZO-HUTNICZEJ 


BYŁY DYREKTOR ENERGOPROJEKTU, BYŁY REK- 
TOR WYŻSZEJ SZKOŁY INŻYNIERSKIEJ, BYŁY DY- 
REKTOR ZJEDNOCZ. ENERGETYCZNEGO OKRĘGU 
KRAKOWSKIEGO, BYŁY DŁUGOLETNI DZIEKAN 
I PRODZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AGH, 
ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁU- 
GI I ODZNAKĄ ZA PRACĘ SPOŁECZNĄ DLA 
MIASTA KRAKOWA 


przeżywszy lat 69, zmarł nagle dnia 5 sierpnia 1974 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 

zostanie w piątek dnia 9 sierpnia br. o godzinie 12-tej 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRY Z DZIECMI I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
VSLUG KOMUNALNYCM 


w Krakowie 


D.Z. 6389/74 - S-75 (6754) - 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakewieka 26, tel. 370-21 


